۱ خطة الاخلاء بالمدرسة 
اولا / الموقف 
وقوع حادث حريق أو انهیار في احدی المدارس أو الحامعات والکلیات 
أو المباني المجاورة لها أثناء أوقات الدراسة باعتبرها من اكثر 
المياني العامة كثافة سكانية » الأمر الذي يستوجب اخلاء الطلاب 
والطلالبات وتعريف إدارة المنشة التعليمية والطلاب والطالبات 
بالدور المطلوب منهم في هذه الحالة للمحافظة على الأرواح 
والممتلکات والقضاء ای الحوادث في مهدها . 
خت دا الخوادت ابا كان حكمها صغيرة للغاية وقي آغلت الا ات 
یمکن السيطرة علیها والابتعاد عن خطرها قبل استفحالها وانتشار 
ادخنتها السامة الخانقة وانطلاقاً من هذا الأساس كان الاعلام العام 
بكيفيه مواجهة مثل هذه الحوادث يقليل من التدبیر ینعکس آثره 


المخا المحتملة ) 
eT‏ حادث حريق بالمدرسة ۰ 
2. وقوع حوادث حريق أو أنهيار بالمنازل المجاورة للمدرسة . 
3 عرض جرء من المدرضة اه المجمعات التغليفية للإتهبان: 


. حماية الأرواح الممتلكات . 
. الاستعداد النفسي لمواجهةالأخطار . 
. معرفة أقرب طرق النجاة بالمدرسة أو المنشأة التعليمية . 
. التنظيم الجماعي للتصرف الأمثل وقت الطوارئ . 
. قنمية روت التعاون تبن الأسرة التعليمية . 
. تجنب الآثار الناجمة عن الفزع وقت الحوادث وها نود سنه 
حدوت وفيات وإصابات نتيحة الدهس آثناء عملية الاخلاء ۰ 
7 التعامل مع الحدث بفاعلية . 
سرعة السيطرة على الحادت باخمادخ بالوسائل المتوفرة وسرعة 
إخلاء الطلاب والطالبات حتی وصول فرق الدفاع المدني ووصول 
المسئولین لاتخاذ الفرارات والتدابیر التي تضمن سير العمل بالشکل 
المطلوب بالتنسیق مع المسئول بالدفاع المدني بالموقع . 
ثالثا / التنفیذ 


1. يجي على إدارة المنشأة التعليمية تحديد مواطن حوره بها 
ومعرفتها حتى يمكن إتخاذ الحلول المناسبة في عملية 
المواجهة . 

. تشكيل لجان بالمنشأة من العاملين بها تقوم بإختيار اعضاء 
المجموعات العامة لتنفيذ الأعمال اللازمة من العاملين بالمنشأة 
الخطة وتحدید د الأدوار < حتى 3 کل عضو FATT‏ الواحدة 
يعرف مسبقاً الدور المطلوب منه وتكون تلك المجموعات على 

. النحو التالي : 

1. تفقد وسائل السلامة بالمنشاة التعليمية ومدى ا 
والرفع عن کل ملاحظة وعن کل مايهدد سلامة الطلاب 
والطالبات إلى الادارة التي تقوم بدورها بمعالجة الوضع من 
قبلهما أو رفعه لجهة الاختصاص 

. التنسيق مع ادارة المنشأة للحصول علی ما هو کل جدید من 
النشرات التوعوية في مجال السلامة من الدفاع المدني 

وتخصیص جزء من برنامج الاذاعة المدرسية لغرض : توعیه 
الطلاب والطالبات بالمخاطر المدرسية وطرق الوقاية منها . 

. تخصيص لوحة للدفاع المدني توضع في مكان بارز ( لوحة الأمن 
9 السلامة ( بالمنشاة التعليمية تو ضع بها ارشادات والملصقات 
الخاصة بهذا الجانب في جميع مجالات الدفاع المدني 

. ابلاغ الدفاع المدني عن أي حالة تحدث في المنشأة وقت 
مباشرة الحالة عن طريق ا E‏ 7 ل 
وصول رجال الدفاع المدني . 

5. تأمين كتب ومطويات تتعلق بلأمن والسلامة في المكتبة 
المدرسية . 

6 اقامة أنشطة ثقافية بين الطلاب والطالبات والعاملين 
بالمدرسة في مجال الأمن والسلامة . 

7. تعريف الطلاب والطالبات بأرقام هواتف عمليات الدفاع المدني 
( ) لإستخدامها في الحالات الضرورية التي تستدعي ذلك . 

تا مجموعة فصل التیار الکهرباتی والخیلولة دون اتساع رقعة الخريق "وضرورة 
معترقة أغضاء المجموعة قوقع العدادات الكهرياتية و کل ما تعلق بهذا الجاتت 
والمشاركة فع فة المجموعات العضلفة . 

- عة الإخلاء : 

التاحية العددية 00 ۳ الأعمال المطلوبة E‏ 


. معرفة جمیع المداخل الرئيسة وجمیع مخارج الطواری بالمنشأة 


. التأكد من فتح آبواب الطواری في حالة الحوادث . 

. وضع لوحات ارشادية دالة على موقع المخارج بمکان بارز وتکتب 
بخط واضح ۰ 1 ۲ 

. التنسيق مع إدارة المنشأة لوضع كروكي عام للمنشأة بالمدخل 
وأقصر الطرق المؤدية إليها والمعلومات الهامة عن المبنى 
بلإضافة لوضع كروكي بكل دور على حده يوضح به مخارج 
الطوارئ للأقسام الموجوده به ۰ 

. معرفة نقاط التجمع بالمنشأة أو خارجها ووضع اللوحات الداله 
على تلك النقاط ( يتم تجميع الطلاب بها في حالة إخلائهم من 
المباني ) على أن تکون آمنة تتوفر بها شروط السلامة ۳ 
عن مكان الحادث والتاكد من معرفة العاملين بالمنشأة والطلاب 
والطالبات بتلك النقاط . 

+ يبدأ الاخلاء من المناطق. الأكثر تعرضاً للخطر . 

. تبدأ عملیات الاخلاء من الدور الأرضي فالأقرب إلى المخارج . 

. أن تکون عملیات الأخلاء بشکل منظم لتفادي عملیات الدهس 
وحدوت الإصابات والوفيات لاقدر الله وان تكون مثلا مثل 
صعود الطلاب والطالبات من الطابور الصباحي إلى الفصول . 

. في حالة عدم وجود مخارح طواری يكون خروجهم من السلالم 
على النحو التالي ( أثناء مرورهم من السلم يجب علیهم النزول 
من الجالنب الأيسر والأيمن ) بحيث تکون منطقة الوسط للسلم 
تستخد م, للدفاع المدني والمسوؤلين بالمنشأة ۳ 

10. التأكد من عدم وجود تخزين عند مخارج الطواری. 

1. التنسیق مع الادارة لوضع نغمة تختلف عن المعتاد علیها 
( الخاصة بالحصص الدراسية ) وتأمین مکرفونات تعمل بالکهرباء 
والبطاریات الجافة لاستخدمها للتوجه في حالة الاخلاء . 

12 التدریب على عملیات الاخلاء . 


د / مجموعة الاطفاء ومن آهم. مهمها : 

1 . سركة التوجه لمکان الحريق بثقه وثبات والالتزام Ee‏ 
واکتشاف الحالة وإبلاغ الادارة عنها ومحاولة السيطرة قبل 
استفحالها وذلك بالوساتئل المتوفرة بالمشأة . 

. معرفة مواقع جمیع الطفایات بالمدرسة ومواقع شبکات الحریق 
الرطبة . 

تعر هه کا استخدامها والتدریب علیها حسب التعلیمات 
الموجودة عليها وإعادة تعبئتها بالتنسيق مع إدارة المنشأة . 

۰ التنسيق مع إدارة المنشأة باستمرار فحص تلك الطفايات في 
حالة انتهاء مدة صلاحیتها وأن تعلق في مکان بارز بحیث تکون 
في متناول اليد , ووضع اللوحات الارشادية الدالة على مکانها 


وكيفية E‏ ویکون على النحو التالي 
1 ) آن یکون استخدام الطفاية باتجاه الريح . 
آمتار لیضمن القضاء على النار وعدم انا ها ۱ 
چ سحي الضاحن:: 
ه ) الضغط على مكبس السماح لخروج المادة المطفية . 
و ) كن حذراً في تقدمك إلى النار . 
ي ) إبدأ باللهب مع إستمرار المكافحة من اليمين واليسار 
والعكس . 

. معرفة التعليمات الواجب إتباعها عند مشاهدة الحريق وكتابتها 
بخط واضح ووضعها عي أماكن بارزة بالنشأة بالتنسیق مع 
الإدارة وهي كما یلی 
أ ) حاول أن تکون E‏ منضبط الأعصاب فعادة الإرتباك يؤدي 
إلى نتائج عكسية . ب ) أبلغ الدفاع 
المدني علی هاتف ( 998 ) بطلب المساعدة وإعطاء 
اسمالمدرسة ونوع الحادث . ج ) حاول أن 
تفصل الكهرباء من مصدرها الرئيسي ( الطبلون ) اذا لم يكن 
هناك خطر عليك د ) ابلاغ رؤساء 
المجموعات وأعضائها عن الحالة للقیام بمهامها . 


ه ) کافح الحریق باستخدام طفاية الحریق وبابعاد المواد القابلة 
للاشتعال إن آمکن . 


ه عة الاستقبا ۱ 
وتهدنتهم والتخفيف من حده فزعهم rE‏ 
1. استقبال الطلاب والطالبات في الأماكن الأمنة البعيدة عن 
موقع الخطر . 
2. تهدئتهم وتخفيف حدة الخطر . 
3. حصر الطلاب والطالبات ومعرفة المتخلف منهم في المبنى . 
ملاحظات هامة 
٠‏ جميع أعمال ومهام المجموعات التي ذكرت يقوم بها 
أعضائها في حالة له الطوارئ لحين وصول الدفاع المدني 
ومدربين عليها مسبقاً 
أن ينم تدرب المجموعات على الاأعمال الجعلفه بها مت 
قبل الإدارة مع تكرار التجارب 


على الادارة اشعار المجموعات بالجدید في مجال الدفاع 
المدني . 

بالنسية للمدارس في المرحلة الابتدائية فیکون طلابها في 
الأدوار الأولى لصغر سنهم 

الحرص من الإدارة على لى قفل التيار الكهربائي عن المبنى 
وغلق مصادر الغاز عند إنتهاء اليوم الدراسي . 

على الإدارة مرعاة أن يتناسب المبنى مع عدد الطلاب . 
على الإدارة إقامة مسابقات ثقافية في مجال الدفاع 
المدني . 

على الإدارة توفير برنامج تدريبي للطلاب والعاملين في 
المدرسة على كيفية مواجه حالات الطوارئ . 

القيام بزيارات ميدانية للطلاب ضمن برنامج النشاط 
المذرسی. للجهات الصفتمة بالاهن والسلامة 


آهم الأعمال التي تقوم بها : 
- تفقد وسائل السلامة بالمنشاة التعليمية ومدی صلاحیتها والرفع 

عن کل ملاحظة وعن کل مایهدد سلامة الطلاب والطالبات إلى 
ام تقوم بدورها بمعالجة الوضع من قبلهما آو رفعه لجهة 

- التنسيق مع إدارة المنشأة للحصول على ما هو كل جديد من 
النشرات التوعوية في مجال السلامة من الدفاع المدني وتخصيص 


جزء من برنامج الاذاعة المدرسية لغرض توعية الطلاب والطالبات 
بالمخاطر المدرستة وطرق الوفاية منها . 

- تخصیص لوحة للدفاع المدني توضع في مکان بارز ( لوحة الأمن 
9 السلامة ( بالمنشأة التعليمية تو ضع بها ارشادات والملصقات 
الخاصة بهذا الجانب في جميع مجالات الدفاع المدني . 
- ابلاغ الدفاع المدني عن أي حالة تحدث في المنشأة وقت حدونها 
الحالة عن طريق المجموعات كل في مجال عملة جى وضول 
رجال الدفاع المدني . 
اقفن كتي ومطويات تتعلق بلا من والتلامه فى المکتته 
المدرسية ۰ 
- اقامة أنشطة نقافية بين الطلاب والطالبات والعاملین بالمدرسة 
في مجال الأمن والسلامة . _ 
- تعریف الطلاب والطالبات بأرقام هواتف عملیات الدفاع المدني 
() لاستخدامها في الحالات الضرورية التي تستدعي ذلك . 


1 الحلولة ون اتساع رقعة ا 
- ضرورة معرفة أعضاء المجموعة بموقع العدادات الکهربائية وکل ما 
يتعلق بهذا الجانب 


مهام مجموعة الاخلاء : 

- معرفة حجميع المداخل الرئيسة وحجميع مخارج الطوارئ بالمنشأة 9 
التدريب على عمليات الإخلاء 
- التأكد من فتح أبواب الطوارئ في حالة الحوادث . 

- وضع لوحات إرشادية دالة على موقع المخارج بمكان بارز وتكتب 
بخط واضح . 
- التنسيق مع إدارة المنشأة لوضع كروكي عام للمنشأة بالمدخل 
الرئيسي للمتی بسن يه مخارج الظواری والمداخل الرئيسية واقطن 
الطرق المؤدية إليها والمعلومات الهامة عن المبنى بلإضافة لوضع 
كروكي بكل دور على حده يوضح به مخارج الطوارئ للأقسام 
الموجوده به . 

- معرفة نقاط التجمع بالمنشأة أو خارجها ووضع اللوحات الداله على 
تلك النقاط ( يتم تجميع الطلاب بها في حالة إخلائهم من المباني ) 
على أن تكون أمنة تتوفر بها شروط السلامة بعيداً عن مكان الحادث 
والتأكد من معرفة العاملين بالمنشأة والطلاب والطالبات بتلك 
النقاط . 
- يبدأ الإخلاء من المناطق الأكثر تعرضاً للخطر أي تبدأ من الدور 
الأرضي فالأقرب إلى المخارج . 
- أن تكون عمليات الأخلاء بشكل منظم لتفادي عمليات الدهس 
وحدوت الاصابات والوفیات 5 لاقدر الله _ وأن تکون متلا منل صعود 
الطلاب والطالبات من الطابور الصباحي إلى الفصول . 
- في حالة عدم وجود مخارج طواری یکون خروجهم من السلالم على 
النحو التالي ( أثناء مرورهم هن الشلم يحت عله التر ول من 
الجالنب الأيسر والأيمن ) بحيث تكون منطقة الوسط للسلم تستخدم 
للدفاع المدني والمسوولین بالمنشاة ۳ 
- التأكد من عدم وجود تخزین عند مخارج الطواری. 
- التنسیق مع الادارة لوضع نغمة تختلف عن المعتاد علیها ( الخاصة 
بالحصص الدراسية ) وتأمین مکرفونات تعمل بالکهرباء والبطاریات 
الجافة لاستخدمها للتوجه في حالة الاخلاء . 


مجموعة الاطفاء 


- سركة اموجه لمکان EET‏ بنقه وثبات والالتزام بالهدوء واکتشاف 
الحالة وابلاغ الإدارة عنها ومحاولة السيطرة قبل استفحالها وذلك 
بالوسائل المتوفرة بالمشأة 

- معرفة مواقع جميع الطفايات بالمدرسة ومواقع شبكات الحريق 
الرطبة . 

- معرفة كيفية إستخدامها والتدريب عليها حسب التعليمات وإعادة 
تعبئتها بالتنسيق مع ادارة, المنشاة ۰ 
ك التنسيق مع إدارة المنشأة باستمرار فحص تلك الطفايات في حالة 
إنتهاء مدة صلاحيتها وأن تعلق في مکان بارز بحيث تکون في متناول 
اليد » ووضع اللوحات الإرشادية الدالة على مكانها وكيفية استخدمها 
ویکون على النحو التالي 

| ) أن يكون استخدام الطفاية باتجاه الریج . 
ليضمن القضاء على النار وعدم 
لاع كسس اا لر ا اة 
و ) كن حذرا في تقدمك إلى النار . 
)ادا باللهب مع اتستمرار المكافحة من اليمين واليشار والفكس. 

- معرفة التعلیمات الواجب اتباعها عند مشاه الحخويى مكنا ها تا 
ike‏ ركو في أماكن بارزة بالنشأة بالتنسیق مع الإدارة وهي 


أ) حاول أن تكون هادئاً منضبط الأعصاب فعادة الإرتباك يؤدي إلى 
نتائج عكسية . ب ) أبلغ الدفاع 
المدني على فا ) 998 ( بطلب المساعدةه واعطاء اسمالمدرسة 
ونوع الحادث . ج ) حاول أن تفصل الکهرباء 
من مصدرها الرئيسي ( الطبلون ) إذا لم يكن هناك خطر عليك . 

د ) ابلاغ روساء المجموعات وأعضائها عن الحالة للقيام بمهامها . 

ه ) کافح الحریق باستخدام طفاية الحریق وبابعاد المواد القابلة 


للاشتعال إن آمکن . 
مجموعة الاستقبال 


التسا الاسم 
سل 


نهد ننه EEE‏ من حده فز EE‏ 
میدس الطلاب والطالبات فرعوم ويه الات الد غو دة 
الخطر . 
- تهدئتهم وتخفیف حدة الخطر . 
- حصر الطلاب والطالبات ومعرفة المتخلف منهم في المبنی . 


